JOZEF BUCZYNSK 


majster malarski, 


przeżywszy lat 29, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 
dnia 30 Listopada 1900 roku. 


SSS. 
ri 


W ciezkim smutku pozostala matka i brat zapraszają Krewnych, Przyjaciól, Znajomych i pobożną 

Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Niedzielę dnia 2-20 Grudnia b. r. 

o godzinie 3 po poludniu z domu pod l. 18 przy ulicy Blich, wprost na miejsce wiecznego 
spoczynku, 


-Zakład pogrzebowy A. Szafranskiege w Krakowie. 


